| JOZEF GÓRSKI 


najdroższy mąż i ojciec 


ur. dnia 8 października 1898 r., zginął zamordowany przez niemców 
w Oświęcimiu dnia 8 września 1943 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odbędzie się 
w środę dnia 20 marca 1946 r. o godzinie 8 rano w kościele 
OO. Bonifratrów 
o czym zawiadamiają w wiecznym smutku i żalu pogrążeni: 
żona wraz z dziećmi i rodziną. 


Zakład pogrzebowy 
w. Gawiik Drukarnia Związkowa w Krakowie, Mikołajska 13 
Kraków-Podgórze, Rynek 5. 


